Dr WŁADYSŁAW 


BRODOWSKI 


h. nacz. lekarz Banku Polskiego, h. inspektor 
lecznictwa zamknietego, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 


urodzony w roku 1883 w Łękawie ziemi 
Piotrkowskiej, zmarł 2 kwietnia 1962 r. 


Pogrzeb odbył sie w Warszawie dnia 
6 kwietnia 1962 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zosianie w Krakowie 
w sobotę 14 bm. o godz. 19°30 w kościele 
św. Anny, o czym zawiadamiają: 


zona, córka, zięć i wnuczki 
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